MAGDALENA KUZNIKOWA 


przeżywszy lat 75, 
po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 


24 grudnia 1912 roku. 


W ciężkim smutku pozostali mąż, synowie, córki, synowa, zięć i wnuki zapraszają Krewnych, 

Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ulicy Floryańskiej L. 8, 

które odbędzie się we czwartek dnia 26 b. m. o godzinie wpół do 3-ciej po południu, wprost na 
miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 27 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Dominikanów. 


Zakład porzgebowy J. Horak w Krakowie. — Telefon 248. Drukarnia Związkowa w Krako..ie 


